Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze 7. I. 1985 roku, 


po ciężkiej chorobie, zmarł w Krakowie 


Inż. Władysław 


ENGEL 


długoletni zasłużony pracownik ZPP „BUDOSTAL” 
oraz były Prezes PZMOT w Krakowie, odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodze- 
nia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi 


i resortowymi. 


Zwłoki zostaną przewiezione do Warszawy, gdzie od- 
będzie się pogrzeb, o czym zawiadamia przyjaciół 


i znajomych pogrążona w głębokim żalu: 


ŻONA I RODZINA 


